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prese-ilo o sin nuova Serie di Radioricevitori BELMONTE 
produzione 1950-1951, f su tonti da ungine eire-ienze o pe'- 
(ezicnameriti sostanziali. 

Le innovazioni eie cardite,-i/zano i Scdioricevitori BELMONIE 
sano date da occoigiinerili tecnici d portcelcre importanze 
odozioni rii valvole PHILIPS - RIMLOK di nuovissima seiie E„ 
f impiego di cllapnrlunli e magnete pemicenle cd elevatisi irne 
icndimenlo acnst co e la pc.-fclla esecuzione. ques.e qualità sono 
riassunte nel'e magnifiche doti di musicai,là c di c-sledcci che 
caialicrizzono a vostri comma di produzione. 

Questa comorende i radioricevitori FROU-FROU - L 12 S - 
L 125 - L 128 - L 135, questi ultimi di gran classe, che s alli¬ 
neano con i rado fonograli L 128 F e L 135 F, visii sfinnenli 
musicali. 

Co'i la presentazione nella nuove produzione d cuc tipi ai 

Sintonizzatori a modulazione di frequenza — MF1007 e 
MF 1005 - l'ORA RADIO - Torino c-ede di soddisfo ih nel 
miglior modo la sua cliertela nelle esigenze ciè <1 spaiale. 
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Radioricevitori 

Belmonte 


LISTINO PREZZI 

PRODUZIONE 1950-511 


Radioricevitore Frou-Frou 

Prezzo L. 30.500 — 

Radioricevitore Belmonte L 12 S 

8 

» 

;H.50O — 

Radioricevitore Belmonte L 125 S 

* 

» 

45.000 — 

Radioricevitore Belmonte L 128 

> 

* 

55.000 — 

Radioricevitore Belmonte L 135 

1 

» 

75.000 — 

Radioricevilore L 128 F 

» 

X 

98.500 - 

Radioricevitore Belmonte L 135 F 

> 

» 

180.000 — 

Modulatore MF 1005 

» 

* 

28.500 — 

Modulatore MF 1007 

» 

» 

39.500 - 
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BELMONTE Frou-Frou 


Caratteristiche : 

Supereterodina a 5 valvole della «He PHILIPS • RIMLOK 
(UCH4I - UAF+2 - UAF42 - Ul.41 - UY41). 

2 ..re d'onda da 190 a SUO mi. per ondo -noc e, e da 

18 a 49 mt per onde cole. 

Scala a doppio cristallo di ottimo olfetiu. 

Alimentazione 110. 125. 140. 180. 220 Voli, periodi 42.50. 

Pnleiizn d’uscita indlstoda 2.5 Watt 

Altoparlante magnolo dinamico brevolloto ad alto momento 
acust co. Uiiimetro 130 min, 

Mobile di stile massico e presentazione di ottimo gusto 
«distico. 

Dimensioni d'ingombro cm. 26 x20x10. 
















































BELMONTE L 12 S 


Caratteri Stic li e: 


Suporotorodiiui a cinque cireu II accordali in AF e MF ad 
elnvaia sensibilità. 

5 Valvole PHILIPS (CCI 14 - ET9 • FI3C3 - EL4I • AZ4I). 

4 Camino d'onda: due oer onde code da Ili a 31 mi. u dn 
31 a 49 mt ; duo por ondo modie da 190 n 450 mi e dn 
450 n 580 mt. 

Scala a sfondo scuro di fau c ncorca delle stazioni. 

A nortaz on© 110, 125, 140, ICO, 220 Vnll. pecioni 42:50. 
Polena c'uscita indislorla 4 Watt. 

Altoaa-larlo magnolodinamico brcvsliaio ad allo rendimelo 
acustcc, diametro rrm 170. 

Mobile di sobria linea rrodorna in uiugintn radica. 


Dimensioni d'ingombro cm. 04 x 30 x 21. 
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BELMONTE L 125 


Caratteristiche: 


S.jneretareitina a cinque circuiti i.cnoidsli In AP <: MF ad 
alla ; nnsiuili'.t. 

5 Vulva le dalla nuova ao e PHILIPS RIMLOK (ECH42 
EF4-1 . EBC4I . EL4I • AZ41) 

4 Gninnili d'onoa i una in ondo med e o tre in onde corlo. 
Scala ad anno quadrante poi laciln ricerco delle ela/ioni. 
Alimentazione HO. 125, 140, 160. 220 Voli, period. 42/50. 

Comando di tona. 

Poi un/a c'usuila Indistcrtu 4 Watl. 

Altoparlante magnolodinamico ad all <ra mo rondi menlo acu- 
stico, diametro min. 210. 

Mobile meganto studialo per un'ottima riproduzione ucustica. 


Dimensioni d'ingombro crr 61x30x23 






























L 128 


BEL MONTE 


Caratteristiche: 

Siipnt nln-o.lin.i a 5 ni-cuiti Accordali in AF n MF .in elevai.i 
aen sibiliti. 

6 Valvo'e Pt IILIPG • RKVI LOK compralo occhio tragica - 
(ECH43 - EF4I - FBC4I - Ft -4| - AZ4I . FM4) 

4 Gamme d’onda: ma in onde ireein e tre in o-de norie, 

Sun .i ili uni|iio qimcir.inv- por In I ic.iln ricerca dello, slu/icni. 

Indicatore visivo d simonia. 

F?n.i/ionn negativa noi circuiti ci bassa frequenza. 

Equalizzar ose l is o'ogica tisi toni Isausi uliliinalu «• coiit-ollu 
di VO^nic, 

Collimilo >1 *ml- •■):.. la lnl'iv :à ari aziono pragresaiva 
Polonia d'uscita indisro-la 4.5 Wall. 

Al <i|vu .urie rragnnloriinnniino ac all ssirro rencimenlo .imi- 
ulico e rii ampio cono, diametro 230 mm. 

Alininntnzione 110, 125, 140, 160, 220 Voli, periodi 42.50. 

Mob e di lusso, elegante. studiato pur uti'ullitnu riproduzione 

asusl tea. 

D -pensioni ingombro etri. 60 * 37 * 28. 
































L 135 


BELMONTE 


Caratteristiche : 

Supereterodina a 8 valvola PHILIPS RIMLOK compre» 
occhio magico (ECIM2 - EAF41 - EBC41 ECC40 EL4I - 
EL4I • AZI EM4). 

8 Gamme «fondu: due in ondo modi* da 190 a 450 mi. o 
ca 450 a 530 mt.; sui gamme in onde unite da 49. 41, 31, 

2 5, 19. tG mt. nnn boi) "e in sori©, sensibilità mudi» 25 |iV, 

Bea a portante con apoalamonlo indicaioru di «intoni* nel senso 
veilicu.e ad ampio quad-anie. 

Indicatore visivo por s nloni/vme 'e stazioni 
Controllo manuuls dei ton bassi e deg’ acuti. 

Reazione regalivi! nei circuiti di busso f-oquanza. 

Equa zza? io no f is oogic.t doi Ioni bassi. 

Controllo di fodellà © suloitiviià ad az.onc progressiva. 

Potenza d'uscita indialorta 8 Wall. 

Alloparlanie magnulodinnmico ad altissimo rendimento bcl.- 
st co con cono di 2G0 mm. d' diamo’,ro. 

Alimentazione HO. 125. 140. 160. 220 Voli, periodi 4 2/50. 
Mobile di lusso studiato pur una su porta riproduzione acculici». 
Dimensioni d’ingombro cm. 68 x 40 X 30, 


























RADIOFONOGRAFO 

L 128 F 


Radiofonografo di gran lini r: 6 varoa PHILIPS-RIMLOK 
oomprctn occi-i o magico (ECH42 • EF41 • EBC41 - EL4I - 
AZ41 - EM41}. 

4 Gamme d'nnda: una in cullo medie o lic in cmJu corlu. 

!» Ciro., li accordali in a la e mecia rruquunza uri elevala 

sen sibila. 

Scala cl ampio quadranti! por fucilo ricerca <le e clar oni. 

Iurlinolo'» visivo ili sintonia. 

Reazio-e nugnliva ".ni oitoulli di oassa ''requenz». 

Controllo continuo di alta fedo là ed olla selettività. 
Equilizzazionu fisiologica dal Ioni l«a-jul .iNiin.ilo ni rnnt'olln 
di volume. 

Fonorivnlalore di olla fedeltà. 

Eiavaia potenza d'uscita con allupili lune elaUromagnulico di 
a lo rundiirmiio. 

Alimentazione a ccrrunlo aitarne:» pur 110, 195 140 t60, 
220 Voi, periodi 4? 50 

Moli e otegant Mirro in radica pregialo di allo rendimento 
acustico. 












































RADIOFONOGRAFO 

L 135 F 


Rad o-oncgrat'o da grnnd« conceria a ti valvulu PHILIPS- 
RIMLOK - compreso cecino magico - (ECIK2 • EAF4I - 
EBC4-1 • ECC40 • EL4I • EL41 - AZI - EM4). 

B Gamme d'onda: fliis in once imjdiu «la 190 a 4-50 mi. s 
da 400 a frBO ini.; sei gamme in onde corto (49, 41, 31, 
25, 19, 10 mi.) cari bol/i-.c in suriu. 

Seni» parlarle con aposlainenlo indicaloro d simonia nel aer-so 
verticale, amido quadrante po' lacilu ricerca nelle espanso™ 
d gomma. 

Complesso Inno riveato'e oi alla fedeli). 

Canlrofaso di grande potenza Reazione negativa do circuiti 
di basso froquaiua. Cortrollo cui ton baiai od acuii. 
Razionalo dispesi/iono «lei complesso ricnvftnlfi e dBl ripio- 
dullore fonografico. 

Elevatissima potenza d’uocila bifonico, con magriuloriinamiei ci 
ampio cono o di portello rendimento acustico 
Alimontnzione universale per 110, 125, 140. 100. 220 Volt, 
periodi 42/50. 

Elegantissimo mollilo in 'ridica pregiala e noce perfettamente 
studiato por una porfolta resa acustica. 

















CONVERTITORI UNIVERSALI PER 
MODULAZIONE DI FREQUENZA 


- M. F. 1007 - 

Sintonizzatore a F. M ni» consento a reazione della mndu- 
.izionn di f'oqjcn/ii nella gamma dei 3 metri con radiorice¬ 
vitori normali. 

7 Volvolo PHILIPS - RIMLOK (ECC40 . FF42 - EF42 - 
EF42 • EO«0 - EBCdt ■ EZ40] 

Trnulormatoin incorporalo por alimentazione universale par 110, 
125. 140. 160, 220, periodi 4 2,'50. 

Comando indi pendente d'uscita a bassa frequenza 
Mob e originale. 


- M. F. 1005 - 

Sintonizzulore pur M, F. rlm conr. finte la ricuzione naila «anittm 
dai 3 mulri con radioricevitori normali. 

3 Va.vole PHILIPS - RIMLOK (ECH42 - EF42 • EF42). 
Rader zzatone ad ousiuo ni felonio. 

Alimentttz ; one per tutta ie tensioni di mie. 

PrnsfiniRZ ione in cassetta melallica verniciata n fuoco. 



Modulatore MF 1005 



Modulatore M.F 1007 




O.R.A. RADIO • RADIORICEVITORI BELMONTE 
TORINO • VIA S. OTTAVIO, 32 • TELEFONO 82.701 


TIPOGRAFIA CAMICIOTTI . TORINO 




